

























































Illlllllllllllllll 










Formulaire de description 4/8 

(entre nouaison et véraison) 


Année : 

( 'ode cépage 74 ^ ( ode introduction ■ £ 4 

Nom introduction : f? ; Jït^cnJL 

Feuille adulte 


Observaient : "TJp 
Emplacement : jo R J $<$ 


fy 




oiv 065 taille : très.petite I - petite 3 - moyenne^- grande 7 - très grande 9 
otv 067 forme du limbe : cordiformc 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbicutairc$> - rérii forme 5. 
oivOÊS nombre de lobes : feuille entière^?- (mis 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. 

oiv 069 couleur face supérieure limbe ; vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncc^ 

oty_070 pigmentation anthocyanlque des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pclfolaire 

rouge 2 - muge jusque première bifurcation^ rouge après première bifurcation 4 

oiv 07! pigmentation anthocyanlque nervures, face inférieure : nulle I - point pétiolaire rougO 

muge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4 . 

■% Sn 

oiv Q74 profil : plan ! - en gouttière 2 - involuté 3 - révnluté 4 - tourmenté* 
oiv 073 ondulation limbe (entre nervures 1 ou II) : absente ï - présente^ 
piv 072 R»«frnrc limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente J?- présente 9 
üiv075 cloqûre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) : 
nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne^ * fortc£?- très forte 9. 

uiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : 

nulle ou très faible faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - tics forte 9. 
oiv 085 densité poils dressés entre nervures Tace inférieure : 

nulle ou très faible^- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - tics forte 9. 
oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : 

nulle ou très faible faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

9iv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure ; 

nulle ou très faible^ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9, 
oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absent 7? * présente 9. 
oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente^- présente 9. 


1. 


: 


Pétiole 









oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très jaible®- faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 
Oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible® - faible 3 - moyenne 5 farte 7 - très farte 9 
oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : 

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal S - plus long 7 - beaucoup plus long 9 
[ .'mus pétiolaire ..nvr.iure - 1-2-3^5,6 / forme - U-accol.-#/ dent - ouî-r$ /dégarni par foi-; oui ] 

Û 

oiv 501 tau v de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible {î MO%) 3 - 
moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9. 




Vassal 


Densité poils couchés limbe face supérieure : 

nulle ou très faible^ - faible 3 - moyenne S - forte 7 - très forte 9. 
Densité poils dr essés limbe face supérieure ; 

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - farte 7 - très forte 9.. 
oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloréfl. 











































Formulaire de description 6/8 

(après chute des feuilles) 

Année : 

Code cépage : oiX Code clone : ia* 

Nom cépage : fUtjL* 

S arme nt 

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique (P- aplatie 5. 
oiv 102 surface : unie I - côtelée 2 - striée^. 

oiv 103 couleur générale : jaune I - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris ^ 
oiv 104 lenticelles : absente/') - présentes 9. 

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence/P- présence 9 
oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence^- présence 9 

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (< 60 mm)dP- courts (90mm) 3 - moyens ( 120mm) 5 - 
longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm)$- grand 
(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 

‘ % 

Por te-greffe 

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. 
oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 
oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 


Vassal : 


Noeuds : aplatis 1 - moyens saillants 3. 


Observateur : -pp 

Emplacement : S4S' 


















